dr med. TADEUSZ 


CHOCZAJ 


STOMATOLOG 


ŻOŁNIERZ ARMII KRAJOWEJ ps. " RYŚ ", ODZNACZONY 
KRZYŻEM WALECZNYCH z MIECZAMI, KRZYŻEM 
ARMII KRAJOWEJ i WIELOMA INNYMI ODZNACZENIAMI 
PAŃSTWOWYMI i ZAWODOWYMI. 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, BRAT i SZWAGIER 


przeżywszy lat 83, zmarł nagle dnia 17 września 1996 r. 


MSZA ŚWIĘTA za spokój Jego duszy zostanie 
odprawiona we wtorek dnia 24 września 1996 r. o godz. 9.40 
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi 
odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. 
Pogrążone w głębokim smutku i bólu: 


ŻONA, SIOSTRA i SZWAGIERKA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


* LILIA * Kraków, ul. Łazarza 19, tel. 21-24-80 


